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สารานุกรม ไทย สำหรับ เยา ว ซน 

โดย พระ ราช ประ ลง ค โน พระ บาท ฝ็ม เด็จ พระ เจ้า อยู หัว 
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สารานุกรม ไทย 
สำหรับ เยาวชน 

* 'ฟอง ฟ้ ๑ รด ไทย 
เรื่อง ที่ ๒ ประชุม จารึก 
วัด พระ เซต พน 
เรื่อง ที่ ๓ ตลาด 
เรื่อง ที่ ๔ ทุเรียน 
เรื่อง ที่ ๕ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ ทาง การ เกษตร 
เรื่อง ที่ ๖ พิษ ภัย ของ บุหรี่ 
เรื่อง ที่ ๗ โรง ไฟฟ้า 
นิวเคลียร์ 

เรื่อง ที่ ๘ พลาสติก กับ ชีวิต 
ใน ป๋จํจุ บัน 

* เรื่อง ที่ ๙ แผ่น ดิน ไหว 
I กลับ หน้า แรก 


สารานุกรม ไทย สำหรับ เยาวชนฯ / เล่ม ที่ ๒๘ / เรื่อง ที่ ๙ แผ่น ดิน ไหว / อันตราย จาก แผ่น ดิน ไหว ใน ประเทศ ไทย 
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ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เดิม 



อันตราย จาก แผ่น ดิน ไหว ใน ประ เห ๙ ไห ย 

นับ ตั้งแต่ ประเทศ ไทย ได ซ ขีด ความ สามารถ ใน การ ตรวจ วัด แผ่น ดิน ไหว ที่ เกิด ขึ้น ใน 
ประเทศ ก็ ได ซ การ ตรวจ พบ แผ่น ดิน ไหว ขนาด กลาง (ประมาณ ๕ ริก เด อร์) จำนวน ๘ 
ครั้ง และ ใน การ ศึกษา ผล กระทบ ต่อ สิ่ง แวด ลัอม ด้าน ธรณี วิทยา ของ โครงการ ก่อ สร้าง 
เขื่อน แก่ง เสือ เด้น พ. ศ. ๒๕๓๙ ได้ ม การ ศึกษา รอย เลื่อน ที่มีพ ลัง ใน เขต จังหวัด แพร่ 
โดยกรม ทรัพยากร ธรณี และ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศ ไทย พบ รอย เลื่อน ทีมี 
พลัง ที่ อาจ ทำ ให้ เกิด แผ่น ดิน ไหว ขนาด ใหญ่ ถึง ๗ ดาม มาตรา ริก เด อร์ อันตราย จาก 
แผ่น ดิน ไหว ใน ประเทศ ไทย จึง เป็น เรื่อง ที่ ไม อาจ มอง ข้าม ไป ได้ 

ตาราง แผ่น ดิน ไหว ขนาด ตั้งแต่ ๕ ริก เด อร์ ขึ้น ไปที่ เคย ตรวจ วัด ได้ ใน ประเทศ ไทย 


วัน-เดือน-ป 

สถาน ที่ เกิด 

มาด รา 
ริก เด อร์ 

๑๓ พ. ค. พ. ศ. ๒๔๗๘ 

จ. น่าน 

๖. ๕ 

๑๗ ก. พ. พ. ศ. ๒๕๑๘ 

อ. ทำ สอง ยาง จ. ตาก 

๕. ๖ 

๑๕ - ๒๒ เม. ย. พ. ศ. ๒๕๒๖ 

อ. ศร สว สด 
จ. กาญจนบุรี 

๕. ๓, 

๕. ๙, ๕. ๒ 

๑๑ ก. ย. พ. ศ. ๒๕๓๗ 

อ. พาน จ. เชียงราย 

๕. ๑ 

๙ ธ. ค. พ. ศ. ๒๕๓๘ 

อ. ร้อง กวาง จ. แพร่ 

๕. ๑ 

๒๑ ธ. ค. พ. ศ. ๒๕๓๘ 

อ. พร้า ว จ. เชียงราย 

๕. ๒ 

๒๒ ธ. ค. พ. ศ. ๒๕๓๙ 

พรมแดน 
ไทย-ลาว-พม่า 
(ใกล้ อ. ดอย หลวง 
จ. เชียงราย) 

๕. ๕ 


ก. อันตราย จาก แผ่น ดิน ไหว ขนาด กลาง 

ใน ช่วง ๘๐ ปีที่ ผ่าน มา ได้ มี การ ตรวจ พบ แผ่น ดิน ไหว ขนาด กลาง ถึง ๘ ครั้ง แผ่น ดิน 
ไหว ขนาด กลาง นี้ สามารถ ทำลาย อาคาร บาน เรือน ใน รัศมี ๑๐ - ๑๕ กิโลเมตร จาก จุด 
ศูนย์ กลาง ของ แผ่น ดิน ไหว จึง เป็น อันตรายอย่าง ยิง หาก เกิด ขึ้น ใน บริเวณ เมือง ใหญ ที่ 
ม ประชากร หนา แน่น ตัวอย่าง เช่น แผ่น ดิน ไหว ใน ประเทศ อียิปต์ เมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ มี 
ขนาด ๕. ๒ ริก เด อร์มี ศูนย์ กลาง ห่าง จากกรุง ไคโร ๒๐ กิโล เม ดร ทำ ให้ มีผู้ เสีย ชีวิต 
๕๙๓ คน บาด เจ็บ มากกว่า ๖๐๐ คน อาคาร เสีย หาย มาก ถึง ๑๔, ๐๐๐ หลี ง แต่ แผ่น 
ดิน ไหว เกิด ขึ้น ใน ประเทศ ไทย มัก เกิด ห่าง ไกล จาก แหล่ง ชุมชน จึง ไม่ เกิด ภัย พิบัติ แต่ 
ประการ ใด อย่าง ไร ก็ ดาม การ ขยาย ตัวอย่าง รวด เร็ว ของ ชุมชน เมือง อาจ ทำ ให้ เกิด 
ชุมชน ขนาด ใหญ่ ใน บริเวณ พื้นที่ ที่ อาจ เป็น ศูนย์ กลาง การ เกิด แผ่น ดิน ไหว จึง เป็น เรื่อง 
ทผู้ที่ มี ส่วน เกี่ยว ของ ด้อง ให้ ความ สนใจ กำ กั๋บดู แล 

ข. อันตราย จาก แผ่น ดิน ไหว ขนาด ใหญ่ 

แผ่น ดิน ไหว ขนาด ใหญ่ หมาย ถึง แผ่น ดิน ไหว ขนาด ๖. ๕ ริก เด อร์ ขึ้น ไป ตั้งแต่ ได้ มี การ 
วัด ขนาด แผ่น ดิน ไหว ในั ยุค ใหม่ ใน ประเทศ ไทย ก็ ไม่ เคย ปราก ฎ เหตุ การณ์ แผ่น ดิน 
ไหว ขนาด ใหญ่ แต่ ทั้ง นี้กี่ ยัง ไม่ อาจ สรุป ได้ ว่า ประเทศ ไทย จะ ไม มี อันตราย จาก แผ่น ดิน 
ไหว ขนาด ใหญ 

ใน พ. ศ. ๒๕๓๙ กรม ทรัพยากร ธรณี และ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลี ด แห่ง ประเทศ ไทย ได้ 
ศึกษา ผล กระทบ ต่อ สิ่ง แวด ลัอม ด้าน ธรณี วิทยา ของ โครงการ ก่อ สร้าง เขื่อน แก่ง เสือ 
เดน และ ส่วน หนึ่ง ของ การ ศึกษา นี้ จึง ได้ มี การ สำรวจ รอย เลื่อน ที่อยุ่ ใน รัศมี ๑๕๐ 
กิโล เม ดร จาก ตำแหน่ง เขื่อน ผล การ สำรวจ แสดง ว่า มี รอย เลื่อน ทีม พลัง ถึง ๗ รอย ที่ 
อาจ ก่อ ให้ เกิด แผ่น ดิน ไหว ขนาด ใหญ่ ถึง ๗ ริก เด อร์ รอย เลื่อน หลาย รอย มีต่า แห น่ง อยู่ 
ใกล้ ตัว เมือง ของ จังหวัด ลำปาง แพร น่าน และ พะเยา อย่าง ไร ก็ดี คาบ ของ การ เกิด 
ซํ้า (เ*6เ:น โท ? 6 ท่ 0ย์) ของ รอย เลื่อน แต่ ละ รอย อาจ ยาว นาน นับ ๑, ๐๐๐ ปี หรือ ๑๐, ๐๐๐ 
ปี 


ด. อันตราย ที่ อาจ เกิด ขึ้น ใน กรุง เห พ มหา นคร 
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หัว ข้อ ก่อน หน้า 

กรุงเทพ มหา นคร เป็น ชุมชน ขนาด ใหญ่ และ หนา แน่น มี ประชากรอยู่ อาศัย กว่า ๘ ล้าน 
คน มี อาคาร สูง เป็น จำนวน มาก ใน ช่วงั เวลา ๒ ศตวรรษ ที่ ผ่าน มา มี การ บันทึก 
เหตุการณ์ แผ่" น ดิน ไหว ที่ สามารถ รู้สึก ได้ มากกว่า ๒๐ ครั้ง ถึง แมว า บาง ครั้ง อาจ ทำ ใหั 
ตระหนก ตกใจ แต่ก็ ยัง ไม่ เคย สร้าง ความ เสึย หายอย่าง รุนแรง เมื่อ พิจารณา ด้าน ที่ ดั้ง 
ทาง ภูมิศาสตร์ กรุงเทพ มหา นคร ดั้ง อยู่ ใน เขต ที่มีค วาม เสี่ยง ต่อ ภัย แผ่น ดิน ไหว ตํ่า รอย 
เลื่อน ทึม พลัง ที่ ใกล้ ที่ สูด อยู่ ห่างออก ไป ๑๒๐ - ๓๐๐ กิโลเมตร แต่ กิ เป็น รอย เลื่อน ที่มี 
การ เคลื่อน ไหว ค่อน ข้าง น้อย ส่วน รอย เลื่อน ที่มี การ เคลื่อน ไหว บัาง อยู่ ห่างออก ไป 
๔๐๐ - ๑, ๐๐๐ กิโล เมตร และ ที่ ผ่าน มา อาคาร สูง ส่วน ใหญ่ ใน กรุงเทพ มหา นคร ไม่ ได้ 
ถูกออก แบบ ใหั ด้าน ทาน แรง แผ่น ดิน ไหว ได้ 

หัว ข้อ ถัด ไป 
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